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Khan, Annie (DPH) 


From: Szulborski, Mary (SUF) 

Sent: Friday, December 30,2011 10:25 AM 

To; Khan, Annie (DPH) 

Subject: FW: Drug Analysis Certificale 
Please add to that request this cert numbe 

From: Szulborski, Mary (SUF) 

Sent: Friday, December 30, 2011 
To: Khan, Annie (DPH) 

Subject: Drug Analysis Certificate 



Hello. Could you 
Thanks 


, . thP above referenced drug analysis certs? 
email me the entire chemist packet fo 


Corbett email PRR 016165 






The Commonwealth of Massachusetts 
Ex ecutive Office of H salth and H uman Se rvices 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


BUREAU OF LABORATORY SCIENCES 


January 10, 2012 


ADA Mary Szulborski 

Suffolk Count^istric^ttome^^ffic^^^^^^^^^^^ 

Dear ADA Szulborski: 

Enclosed are copies of the information you requested for the above mentioned samples: 

1) Drug Receipts 

2) Evidence Control Cards with hand-written notations 

3) Drug Powder Analysis Forms with hand-written notations 

4) GC/MS confirmatory data 

Annie Dookhan was the primai^/custodia^hemis^n^^ormed preliminary testing 
and net weight calculations foiflHHHHIHHHH- Corbett was the 
confirmatory chemist and analyzed th^GC/M^dat^oiHhe^ samples, i was the 
primary/custodial chemist for samples^^^^^^^^^^l and Annie Dookhan was 
the confirmatory chemist for them. 

If you have any further questions, please do not hesitate to call me at either 617-983- 
6632 or 617-983-6689. 



Della Saunders 
Chemist III 
William A. Hinton 
State Laboratory Institute 
305 South Street 
Jamaica Plain, MA. 02130 

Cc. ASD, KAC 
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SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY . 


ANALYST 
Evidence WL 




PHYSICAL DESCRIPTION; 


0<^ V'^ ^ 




V >^4=1 


Gross Wt ( o . \ \ 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt;_ 

NetWt: 0.0^6% 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ! -j 
Marquis ^ 
Froehde's 
Mecke's 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTA j 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results CoCCJU^y^ 

DATE \l_-- L-L—lc3 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS CcccX^^ 

MS 

OPERATOR \<^C _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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SAMPLE if 


No. of samples tested: 


AGENCY 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


0*5^ CVjjWva 


Evidence Wt 


GrossWt (a-x); 

Gross Wt (3 ): Q.X‘ig^2- 
Pkg.Wt:_ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 


Net Wt: 


MIcrocrvstalllne Tests 


Gold 

3 Chloride -V- 



PRELIMINARY TEST RESULTS 


DATE 


MS 

OPERATOR 

DATE 


{%- xa* 'O 


Revised 7/2005 
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Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21__10\762153.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 22 Dec 2010 1:17 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


762153.D Thu Jan 05 10:03:50 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12__21__10\762154.D 


Operator 
Date Acquired- 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD/KAC 
22 Dec 2010 
COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


1:31 


'rouncfince TrC:7B2154.D 

I '>73 

I 1500000; I 

^ k 

: i i 

: 1000000i I 

i T 

; 500000i ! 




i 0- .. . . . . . . . 

(rim8-> 2.{)0 2.50 3.00 3.50 

4.00 4.50_; 5.00 

’ 5.50' 

‘s.bo 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50. 

I 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 


4.726 

1830218 

100 . 

00 

100.00 



762154 .D 


Thu Jan 05 10:03:54 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

P:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21___10\762154.D 

Operator : 

ASD/KAC 

Date Acquired : 

22 Dec 2010 1:31 

Sample Name : 

COCAINE STD 

Submitted by : 

ASD 

Vial Number ; 

54 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4.73 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


SBundance 


82 


Average of 4.70816 4.794 min.: T62T54.D {*' 


80! 


182 


60! 


40; 


20 ; 


42 


51 


94 


105 


I l| 
! ji 


122 


i 0U4l 

m/z-> 40 


198 


272 


208 222 242 254 


281 


303 


i . 68 M'i Hi i I 182 166 

i I j I iiii |, j 113 ■ ; , ..-n-i ■ ■ ■ i 

50' "rti^901 m lITl30 lio 150ISo'170^ 1 ^90 ^0 210 ^ 3b 24oi5b Mo^p 20(^^0^p 


Abundance 


#29:"COCAINE 


82 


80; 


60; 


182 


1 40; 


94 

; 105 





i 20; 

42 : 


j 

1 




oi 

ni/z-> 

i 81 68 ' . 

!i. ! 122 

: 152 

ii. 1'114.1 135 

198 

166 ij j 214222 

244 259 

272 

303 

40 50 60 70 80 

90 100 lio do 180 140 160 ie 

0 1?0 lOO 190 260 2'io 220 23C 

240 260 2^0 

270 20 b 29 

D 300 

762154 

■ D 

Thu Jan 05 10:03 

:54 2012 

Page 

2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__21__10\762164 -D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 3:47 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



"J.bo 2.§0 3.50 3.50 4,00 4.50_ 5.00 5.50 6.00.6.50_ .7.00 7.50 8.00.8.50 .9.50 9.50 


] 


1 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


762164.D Thu Jan 05 10:04:08 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: P:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21 

: ASD/KAC 

: 22Dec2010 , 4:01 

: ASD 
; 65 

: DRUGS 
: RTE 


10\762165.D 


AbuSKnce ^,^3 T(CV7B2165Xr 

i aooooooi j 

i i i 

i 2500000! 1 

i 

\ 2000000 = 

; 15000001 

1000000! i 


! 

i 


: 500000! 

■ 0 
■Xime-> 




3.95 


^'“■ 2.50 .3,b0.Tsb” ' 4^00 ' IST"' 5.00 ' ' 5.50 "^ 6.00 ' 6.50 7.bo 7.50 8.00 8.50 9,00 9.W.J 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.012 
2.245 
3.948 
4.731 


268626 6.62 

128984 3.18 

194135 4.78 

3467166 85.42 


7.75 
3.72 
5.60 
100.00 


762165.D Thu Jan 05 10:04:12 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Opei'ator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P: \Q4-2010\SYSTEM4\12_21__10\762165 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:01 


ASD 

65 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.01 C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 

Cocaine-M/artifact "H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl- : 


000000-00-0 97 

000000-00-0 38 

ME @ 000000-00-0 28 


/Abundance 

i ; 

i 80 ^ 

; I 

60l 


1^2 

i 

I 


Average of 1.96BTd 2.0Wrnin,: 7B2165.DD 


40! 


i42 


20 ! 


0^ 


57 


82 


122 


181 


94 


69 ! 


106 


193 


207 


267 281 


325 341 355 


429 


40 60 80 lOO 120 

Abundance 


138 166 

,i j; i _ .... 

20 140* 160 1^0^200 ^0 240 2& 300 320 340 sOo sfc 400 420 j 

T^3574:~Cocaine-M/arlifacr-H20 P753 


152 


80! 


60) 


40! 


20 ' 


82 


122 

94 106 n 138 


181 


166 


m/z.-> ®40 60 80 100 120 'l4o 'ieO 22o 240 2& 280 300 320 340 3^ 380 400 


420 


762165.D 


Thu Jan 05 10:04:13 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12__21__10\762165.D 

Operator ; ASD/KAC 

Date Acquired : 2^De^ 2010 4:01 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 65 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.25 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Cocaine 

007143-09-1 97 
000000-00-0 40 
000050-36-2 38 

Abundance 

: 

SveTage or2:2081oI2.282 min.; 762165.(J(-) 

82 

i 

i 

I 80 

96 

i 

i 

j 

60 

I i 


40 

42 I; I 


20 

; 55 ) ji 



O'. 


; 68 : 

’ ri 

lil 112 


jl, 1 126 




168 199 

140 155 i 1°'^ I 


249 265 


281 


Wz-.> 40" 50 60 70 8'0 90 l6o 110 120180140^50160170j80 


Abundance 


#467; Cdcaine-M (fnenrylecgonine) 1^852 


325 341 ; 


82 


80i 


60' 


96 


40 i 


20 : 


112 


199 


168 

140 155 j 132 


ni/z-> 40 50 60 70 90 l6oilbl^0l3014015{)l00170180l0026d2102202302402502fe2i02802903603i0320330340 

762165.D Thu Jan 05 10:04:13 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: F: \Q4~2 010\SYSTEM4\12_21__10\762165 .D 
: ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:01 



: 65 

: DRUGS 
: RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2, 
C:\DATABASE\NIST98.L 

■ L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 

3 

3.95 

C:\DATABASE\NIST98.L 



98 



Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

97 


Abundance 


Average of 3.922I0 4.049 min.: 7621B5rD' (-) 
148 


80 i 

i 

60 j 

40 : 


73 


Abundance 


80: 


60; 


101 


204 


121 



51 

: : 89 i i 



41i 

, 63 

v 

,1 

, 

40 

60 

sb 100 

120 


,t:; 158 

•••r I'M '-r , 


176 


191 


254 267 282 


341 355 


120 140 ' 160 180 260 220 240 260 2to _ 300 320 340 


lfS?039": WdazoPiFbpiazole, 2r3,5,6-le»rahy3f6-6-phenyi- 

204 

148 ! 


40] 


73 101 ! 




I 20] 


^ i 127 ! 

i 1 




; 51 

63 

86 s ' 

: I 117 : 


176 




U .i1 • ' 137 h 

158 

i 189 


0 t 

;m/z--> 40 

60 

80 100 120 140 ' 

160 

180 200 220 240 

260 280 3OO 320 

762165 .D 


Thu Jan 05 

10 

:04;14 2012 

Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762165.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired : 22 Dec 20 10 4:01 

Sample Name 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 65 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 

4.73 

C:\DATABASE\SLI.L 




COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

82 

Average of 4.704 to 4.800 min.: 702T6'5.D {-) 

j 

I 80 

i 

182 


60 

I 

1 

! 

j 

i 

! 

94 ! 

i 

i 

40 


: i 

I 

20 

42 ! j 

ii ! ' 

li ^ 303 

! 

i 0 

! 55 68 I 1 

^98 272 

lb .1 135 ^52 166 , , 214 230242 259 i 288 

430 i 


m/z-> 40 60 80 


SbuncJance 


82 


#2g:mCAINE' 


80! 


601 


182 


40 


94 


20 ! 


42 


55 68 


108 


122 
,1 135 


152 166 


198 


272 


303 


j 214 244 259 i 


m/z-> °40 eb' 8b 1^^ .160 'l8o' 2OT '22b '240 >b0 280 300 3^0 340.sbo .380 400 4& .j 


762165.D Thu Jan 05 10:04:15 2012 Page 5 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

P: \Q4-2010\SYSTEM4\12_21__10\762166 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:15 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
25001 

2000 i 

15001 

loooi 

; i| 

: 500 iJ 


TfC: 762T66.D 


. 

Time-> ^ 2.00 2.50 3.00 150 4.00 4.50 5.00 5.50 6.50 7.0O 7.50 8.00 8.50.100 9.50 


i'fll 

oL'i. 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


762166.D Thu Jan 05 10:04:21 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


: F;\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762167.D 
: ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:28 

: ASD 
: 67 

: DRUGS 
; RTE 


Abundance 
I 30000001 
I 2500000^ 

' 2000000 : 

f : 

; 1500000i 

^ 1000000i 

500000: 


TIC'T62T67.0 


4|74 


: 2.0^,25 


3.95 


, yL., —j,:.. , . ... 

!Time-> 2.00 2.50 

3.bo ifeo '’4.60 4.50 5.00 

5.50 6.60 

' 6.50 ’ 7.bo 7.50 8.bb' ' 8.50 9.00 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.018 

251770 

5.56 

6.45 

2.250 

136910 

3.02 

3.51 

3.948 

238090 

5.26 

6.10 

4.736 

3902136 

86.16 

100.00 


762167.D 


Thu Jan 05 10:04:24 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__21_10\762167 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 

67 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.02 C : \DATABASE\PMW__T0X2 . L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


000000-00-0 96 
000000-00-0 32 
000208-96-8 9 


'Abundance 


152 


Average of 1.986 to 2T(J8B'min.:7B?167.D {-) 


80; 


60: 


40' 


i42 






181 



20' i 

57 

82 

94 

i ■'ss 

122 

J 

138 

■; 166 , 

•: 1 



0 

' . 

0 

69 




: i 

; 1 1 

194 209 

237 

"so"' 

s'o 

ioo’' 

126 

"l40 

160 180 

200 2 ^ 

_240 


430 ' 


Abundance 

' 8 O: 


¥3574: Cocatne-M/arlifacU}H20 'P753 

152 


60; 





I 


40: 





j 

181 

} 

20; 

82 

106 

122 

138 

‘i 166 

i 


O' ; 

m/z-> 40 60 

80 

100 

120 

140 


180 200 


'226 240 '260 ' 2^0 ’360 ''320 34o’ 360 380400 420 


762167.D Thu Jan 05 10:04:25 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__21 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 


ASD 
67 

DRUGS 

RTE 


10\762167.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 


Qual 

2 

2.25 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Selegiline-M (HO-) 

007143 

000000 

000000 

-09-1 

-00-0 

-00-0 

93 

40 

9 

Abundance 

82 

Avera^or2:213 to 2:2Srmin;: 762i6T.t) (J 



i 

80i 

i 

96 



i 

i 

6o; 

i 





4o; 

i :42 

I 20l i 

On'. 
ni/z--> 40 

j 

55 ;; 

; 68 

n. li. 

112 168,199 

325 341 356 

i 

1 

! 

385 415 429 ^ 

60 sb 

100 l30 140 160 180 200 220 240 260 200 300 

320 340 360 

360 400 

420 : 

Abundance 

82 

W67; Cd'catne-M Irn^sthyiecgonine) PB52‘ 



1 

80' 






60i 


98 




i 

1 40i 





; 

20 : 

; Oi . . 

m/Z"> 40 

60 80 

199 

168 : 

140 155 : 182 

l60 120 140 160 180 200 220 240 260 260 300 

'320 340 '' 360 ' 

380 400 

420 : 


762167.D Thu Jan 05 10:04:26 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__21_10\762167 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 


ASD 

67 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


3 3.95 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


Average of 37927 to 4ir33 mih.:T62T67.D" (-) 
148 


i 


i 


80 i 


204 




: 101 


4o! 


i 

1 

121 I 

20 ; 

51 

89 

1 1 

i ‘‘I 

■ o' . 

rn/z-> 40 

i , 63 

Li. 

i ' 

111 :j i 131 ; 

6 b '' 

80 ' 100 

‘ ’ 120 l4^ 


158 

160 


176 

j V _ 

180 260 220 


240 


i 


267 281 _ _ ^339^^5 1 

260 ' 260 /' 360 sS/ 340 J 


Abundance W 84 ff 3 g 7 T?Tildazo( 2 ^^^T 4 jJthiazdI^Z 3 , 5 ;BVerfahydfd^“ 6 ^^^ 

148 ^ 

: 80^ i ’ 

i 60 i i ! ■ 


40; 


73 


101 


:l 

:| 


; ; 51 63 

i 89 - .J ' S 

^ ; . ; ; 117 ; 


176 1 

i 

m/z-> 40 60 

0 07 Jiii137,i:i 

158 

; 189 

... . i 

80 joo 120 140 

160 

180 200 220 24o 

260 2b0 300 320 340 

762167 .D 

Thu Jan 05 

10 

:04:26 2012 

Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762167.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:28 



Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.74 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


^Sibundance Average of4.704 (b 4.805 min.:T62T67.D(-) 

I ; 82 


: 8oi 


1 



182 

i 



1 

: 60^ 








1 

; 4oi 


p 

94 

I 105 


i 




i 20 42 

; I ! 

i oi . 

hi/z-> 40 

|55 67 

-1). . 

|< 

h i 

122 

J 135 166 

198 

i! i 209 223 

303 

272 i 

242252 1 282 j. 

332 355 i 

6b’ 

80 ibo 

120 140 ' ' lbo 

180 200 220 

240 

260 260 300 

320 340 

Abundance 


82 



#29;"CIJCA1NE 




80; 





182 




i 60j 









40i 



94 

: 105 





1 

^ 20; 42 

; 0^. .i: . 

:m/z-> 40 

55 68 


y-'O '■■■{ 

122 

0 135 «6 

i 198 

214 

244 

303 

272 

259 i 


60 

80 

100 

i2o l4b 160 

l60 260 220 

240 

260 280 300 

320 340 

762167 .D 



Thu 

Jan 05 10: 

04:27 2012 


Page 

5 


Corbett email PRR 016186 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4~2010\SySTEM4\l2__21__10\762168 .D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 762T68riT 

; ‘ 4l73 

! 3000000; j 

i ^ I 

j 2500000i j 

; ^ t 

: 2000000 ; ' 

I 1500000; 


I 1000000; 

I ; 


■ 500000! 

; : 2.0t.25 

: ! f i 

3.95 ji 

\ i! 


i 

;Time--> 2.bo' 2.50 

3.00 3,60 4.i30 4.50 5.00 5.bo 6.00 

6.50 7.00 ' 7.60 ‘ 8.00 8.50 9.00 9.b0 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.013 

344616 

8.05 

9.89 

2.245 

199851 

4.67 

5.73 

3.948 

250428 

5.85 

7.19 

4.731 

3485151 

81.43 

100.00 


762168 -D 


Thu Jan 05 10:04:31 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016187 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762168.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.01 


Abundance 


80 i 


60 i 


C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


152 


Average of 1.9S6 to'27076 min.: 7B2168.0 {-) 


000000-00-0 96 
000000-00-0 38 
000208-96-8 9 


40; 


42 


20 ; 


0; 


82 


181 


57 


122 1 
^106 138 : 166 


69 


193 209 


249 265 281 


325 341 355 


429 i 


Tn/z-> 40 60 80 100 l20 140 


160 180 260 220 '2& 260 2^0 300' 320^340 3OO 380 400 420 i 


Abundance 


80 


152 


773574: Cdcatne-M/artifacT^lZO 


F753 


60,' 


40 i 


20 : 


181 


82 


122 


94 


106 


138 

’ 166 

140 

160 


ni/z-> °40' 60 ’ 80 '160 l2o l4o leo ’18O '260 2io' 240 266 ' 280 300 32o' 340 3& 360 400 420 

762168.D Thu Jan 05 10:04:32 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016188 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2 010\SYSTEM4\12_21__10\762168.D 

ASD/KAC 
22 Dec 2010 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name ; 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 68 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


4:42 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.25 C:\DATABASE\NIST98.L 

007143-09-1 

97 


Methylecgonine 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Methylecgonine 

007143-09-1 

9b 

Abundance 

Average or2.208 {b”272'82 innIn.:762168.D (-) 

82 


! 

80: 

] 

i 96 


i 

1 


601 


40; 


; 42 

: I 

20 ! I 55 


68 


112 
! 124 


140152 182 


221 249 267 282 


325 341 355 


415 


ni/z--> 
Abundance 


° 4Q .." S'"’ 140 ^ 260 ^0 '360 32pl ’ ^ 3^ 360.4(io 

1E32602; MefR^ecgbnTne 


82 


80! 


60; 


96 


40; 


42 


20 i 


0 . 


55 


68 


112 


124 155 


168 


182 


199 


'm/z-> 40 60 80 100 12 o ‘ l40 160 I 80 ’ 200 '2io 240 260 '280.300 320 340.360 380 400 

762168.D Thu Jan 05 10:04:33 2012 Page 3 


Corbett email PRR 016189 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: P:\Q4-2010\SYSTEM4\12__21__10\762168.D 
; ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:42 



: DRUGS 
: RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C: \ DATABASE \ PMW__T0X 2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.95 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo(2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


Average ^X927 to 4.033 min.;VB5TBB.D (-) 
148 


801 


6o; 


40 ! 


73 


101 


121 


201 . 51 

I 89 

. 

i I j 

: i 63 



141 : ij !^ 


1111 :'.:, 


204 


158 ^ __ 251 . 267 2^ 325 341 _ 3 

'm/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 Uo 2^)0 2^0 240 260 280 sOo 3& 340. 


Abundance 


80! 


60; 


40 


20 ! 


73 


51 63 


0 


101 


89 


T84039: tmida'zo[27ra]lRiazole, 2,3,“5,6-tetrahydro-6^henyl- 

204 

148 


127 


117 


176 


!, ,137 . 1 158 


189 


hi/z-> 4 b 60 80 100 120 140 160 l 80 200 220 240 260 280 


320 340 


762168.D Thu Jan 05 10:04:34 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 016190 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

Acquisit ioiiMeth: 
Integrator : 


F:\Q4~2010\SYSTEM4\12_21_10\762168.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:42 


ASD 

68 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.73 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


AEundance 


80 


82 


Average of4.70516 4.8T0 mini.: T'SZTBB.D (-) 


182 


60; 


40 i 


20 i 42 


Abundance 


80i 


l 

j j 

94 

i 

j 

55 68 Hi 

i;i , , * 

I \ i 

ii I 
^ 122 
j;: 108 ; 

i 

140lf 166 i 

60 80 

'ioo 120 

140' 160 180 

82 




303 


198 272 

I 214 230243 258 288 


341 355 


416; 


W29rCOCA!NE 


182 


60: 


40 


20 


; 42 


55 68 


94 


• 152 166 


198 


214 244 259 


272 


303 


:m/z-> 4b W 80 100 120 \l¥"l60 lir 20O 300 ' 320 340 360 380 400 

762168.D Thu Jan 05 10:04:34 2012 Page 5 


Corbett email PRR 016191 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762169.D 
: ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:55 



: 69 

: DRUGS 
: RTE 


iAbuntiance 
I 35000001 
I 3000000; 
I 2500000! 

i 2000000: 

; 1500000: 


TiCy762169;D 

4(74 


1000000 


500000: 2.0t,24 

3.95 fi 

^ H 



|Tifne-> 2.00 2.50 

' ibo 3.50 ' 4.00 4.06 5.00 

' 5.50 ’ 6.00 ' 

' 6.50 ' 7.00 7.k 8.00 8.50 , 9.M _9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.012 

364295 

7.07 

8.50 

2.245 

221615 

4.30 

5.17 

3.948 

283989 

5.51 

6.63 

4.736 

4285497 

83.13 

100.00 


762169 .D 


Thu Jan 05 10:04:39 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016192 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762169.D 

ASD/KAC 

22 Dec 2010 4:55 


69 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality; 90 



C;\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.01 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 96 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 38 



MDA-M (desmethylenyl-methyl-} ME 

@ 000000-00-0 37 


!Abundance 


1^2 

I 


AverageVr t 98616 2 . 0'86 min.: 762169 b’TT 


80 i 


60 i 


40 ! 


:42 


2m 


82 


181 


122 


; i ‘ ii ; I 

0 ^ i. ii* ^ ’193 208 .. 305 341 355 ^...^ 29 ; 

Mz-> 40 "sb 100 l 2 o' l 46 '160 I 80 '200 '220 240 260 280 3^0 340 360 380 400 420 | 


Abundance 


152 


ifSSTf: C~ocaine-M/aflifacF-H 20 


P 753 “ 


80 ; 


60 i 


40 ! 


181 


20 ; 


82 


94 'f 138 i 166 


m/z-> 40 60 80 100’‘120 140 I 60 ' 180 200 220 ' 24 o' 260 ' 280 ' 300 320 ' 340 360 380 400 420 


762169.D Thu Jan 05 10:04:40 2012 ' Page 2 


Corbett email PRR 016193 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: F:\Q4~2 010\SYSTEM4\12__21_10\762169.D 
: ASD/KAC 

: 22 Dec 2010 4:55 



: 69 

: DRUGS 
: RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ' Qual 

2 

2.24 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 





Cocaine-M (methylecgonine) 

007143-09-1 

96 



Tilidine-M (nor-) 

038677-94-0 

9 



Selegiline-M (nor-HO-) 2AC 

000000-00-0 

9 

Abundance 


Average 662.213102:282 rriin.: 782189.D (-) 




82 

8o; 

i 96 

60^ ; 


4o; I 

: : 42 ; 

i ! : J hi i 

20i ' 55 ' i! 

: 68 !.! 112 168 199 

: : ■ .1, ,,i 126 155 1^ ; 212 249 267 281 _ ,,341^^ , .^ ^429: 

m/z-> ” 40"'.'160 'l89’'266 ’2^' 24(r 260' 280 '366J320 '340 "360 38o 490 420 


Abundance 1!467; Cocaine-M (rrietfiyrecgonirie) F852 

82 

8 O; ; 

i 60 : 


40! 


20 


199 


112 


168 

140 155 ' 182 


mlz-> °40‘ " 60 80 Tod 120 l¥"^ 200' 220 24o 2^6 '28O 3do 320 340 360 380 400 420 


762169.D Thu Jan 05 10:04:40 2012 Page 3 


Corbett email PRR 016194 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


: F: \Q4-2010\SYSTEM4\12__21_10\762169 .D 
: ASD/KAC 

: 4:55 

; ASD 
; 69 

; DRUGS 
: RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality 

; 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2. 
C:\DATABASE\NIST98.L 

L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 

3 

3.95 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 006649-23-6 

97 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 006649-23-6 

97 


Abundance 


80; 


601 

401 

i 

20 i 51 
I 41 

ol 


73 


101 


89 


121 


Average of 3.927”ldq70’27Tnin^: 762'1'69.0 (4 
148 


204 



; 63 M 

y' i i i 

! i i . : ; 1 

176 



; 

; l| !iJ/ , IH .! 

>' rintU , I.ii 159 

^ 189 

249 267 281 

325 


' 60 80 

ibo 120 140 *lbo 

180 200 

220 240 2b0 2^0 300 

32o 


325 343 355 ; 


Abundance 


I 80^ 


60| 


40i 


20 ; 

51 63 

I O': , 

'mlz-> 40 

60 


73 


#8^41539; Imidazot2J-6)lfiiaz6ier2“0,3r64etrahydfo-6-pRenyr- 
2p4 

148 ! 


101 


127 


89 


117 


176 


137 , : ; 158 


189 


Wz-> 4b 60 80 100^ 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


762169.D Thu Jan 05 10:04:41 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 016195 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

P:\Q4-2010\SYSTEM4\12 21 10\762169.D 

Operator : 

ASD/KAC 

Date Acquired : 

22 Dec 2010 4:55 

Sample Name : 

Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

69 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTK 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.74 C;\DATABASE\SLI-L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4:69’91o4,mWn.:7F2T69':^^ 


80 : 


60 i 


40 


20' 42 


94 


105 


182 


55 68 : ;:i 


122 


135 166 


198 

! 209 222 242253 


303 


272 


288 


341 355 


;m/z-> 


40 60 ab ioo ’ 120 '140 180' iso' 2O0 2& 24 o 260 280 306 320 34 o seb" 


__381 


Abundance 


80: 


60 : 


82 


#29: COCAINE 


182 


40: 


94 


105 


20 


42 


55 68 


122 


135 


152 166 


198 


214 244 259 


272 


303 


b/z-> 40 60 80 160 120 140 160 18 O 200 220 240 266' 280 300 320 340 360 380 


762169.D 


Thu Jan 05 10:04:41 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 016196 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F; \Q4-2010\SYSTEM4\12__21___10\762171 -D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 5:23 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 7621710 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


762171.D 


Thu Jan 05 10:04:47 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016197 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762172.D 
ASD/KAC 

22 Dec 2010 5:36 

COCAINE STD 
ASD 
54 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


4|72 


TrCtT62T72:[r 


i 15000001 

i 1000000J 

; 500000; 


;Time-> 2.00 2.50 

' 3.00 ' 3.50 4.00 ' 4.50 ' 5.00 

5.60 

6.56 

6.50 7.56 7.50 8.00 8.56 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.725 

1840215 

100 . 

00 

100.00 


762172-D 


Thu Jan 05 10:04:54 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016198 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM4\12_21_10\762172.D 

Operator : ASD/KAC 

Date Acquired ; 22 Dec 2010 5:36 

Sample Name ; COCAINE STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 54 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 





















DRUG RECEIPT 


PAGE #_ 

DESTRUCTION # 


Dfstrict/Unit __ 

Name & Rank of Arresting Officer 


DEFENDANT'S NAME 


ADDRESS 


DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED 

GROSS 

GROSS 

ANALYSIS 


QUANTITY 

WEIGHT 

i NUMBER 


VWLOI. 




Uiigc 6=>e4AHg _ 

<io6^rf£; 

Co ci^A/sr 


I U6- Uu- 

l kVit/9 pi's 


To be completed by ECU personnel only 

/ 

Name and Rank of Submitting Officer_A 

i 

Received by_^ 

BPD Form 0038-BiS-0907 (prey. 1753) 


HcLk 


QJ^ _ ID# ^ 

Date_ 

ECU Contro! # 




S^^-xyS:z-31 

Corbett email PRR 016200 
















Amount: 

No. Cont: 2 Cont: pb 

Date Rec'd: 03/16/2011 
Gross Wt.: 4.07 


Prelim: 


Subst: SUB 

No. Analyzed; / 

Net Weight; 

# Tests: 5 

Findings: 


Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 

ALE 


Officer; 

Def: 




Amount: 

No, Cont; 25 Cont: pb 
Date Rec'd: 03/16/2011 
Gross Wt.; 8.47 


Prelim: 


Subst: SUB 


No, Analyzed::^’ 

Net Weight: ^ 

# Tests: (/W 


Findings; V-V-CoosS 


Date Analyzed: 


City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. TRACY MCHALE 


OC\- \ Sr-U 


Amount: 

No. Cont: 2 Cont: pb 

Date Rec'd: 03/16/2011 
Gross Wt.: 2.25 


Prelim: 


Subst: SUB 

No. Analyzed: / 

Net Weight; 

# Tests: 7/^ 

Findings: co Cola-Oji 


Corbett email PRR 016201 














Corbett email PRR 016203 











o 






















































































PRELIMINARY TESTS 



Froehde's - OTHER TESTS 


Metre's 



Revised 7/2005 


Corbett email PRR 016206 
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SAMPLE 
No. of samples tested: 


AGENCY LJU/ 

" iW%nomirAMi 


Evidence Wi 

. r 


rnioiuML ucouttir I mw; . Gross Wt { ):_ 

GrossWt( ): 79^^ 

^cki) ankmM^h/f^Jw/i)rih^ ‘ ' / 

■MLnifV}Ayp.J...J,.LLi., ^ / NetWt:/S^ m> 


Pkg.Wt: 

NetWt:/S^P^ 


PRELIMINARY TESTS 


Spot Tests 

MlcrociYstalllne Tests 


Chloride 


Froehde's 

OTHER TESTS 

Mecke's 



PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS CC tm il _ 
DATE chilli 


RESULTS /7r/7/. 

OPERATOR ASP 
DATE l-tlli/lf 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 016209 










SAMPLE # 

No. of samples tested: 


AGENCY analyst 

■ n ‘im/,///Ma:J.UM, "'Pt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


/Mc/) ickc 


Gross Wt { ):_ 

Gross Wt { ): <? 9 

I 

^ Pkg.Wt: AOS '! 
Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
S 


Cobalt 

Thiocyanate 


II 


MlcrocrvstaUine Tests 


Chloride 


Froehde's_ 

■ ^ 

OTHER TESTS 


_ 


Mecke's 




PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Ctt^lW 

DATE chilli _ 


RESULTS 

MS 

OPERATOR 

DATE 



Revised 7/2005 


Corbett email PRR 016210 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782004.D 

DCS 

12 Apr 2011 13:09 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



iftburiclance 


1500; 


T1CT782D04:D' 

I 




looo: 


500: 


.s 




lisiAf"':' 


liJ'f 


r 


Ml! 




iij 


! i 

I'lV.ii 


.li'tlUi’lillliii 
1 






hme-> Ibo ' 2.50 3.00 ’3.SO '4.00 '^50 5.00 5.50^ 6.50 _ 7.00 7.50.8.00 8.b. 9.00.9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782004.D Wed Jan 04 14:12:11 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016211 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

D:\SYSTEM4\04 12 11\782005.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired : 

12 Apr 2011 13:22 

Sample Name ; 

Submitted by ; 

HEROIN STANDARD 

Vial Number : 

5 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Abundance 

; 400000! 

; 300000! 


Trcr:7S2DD5.TJ 

6154 


200000 ; 

100000! 


irime-> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.00' 4.50 5.00 

450 ' 6 . 06 ' 

6.50 ' 7.06 ' 7.50 8.00 8.50 aOO ' ' 9,56 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.540 

654893 

100.00 

100.00 


782005.D Wed Jan 04 14:12:16 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016212 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; D ;\SYSTEM4\04_12__ll\782005 . D 

Operator : DCS 

Date Acquired ; 12 Apr 2011 13:22 

Sample Name : HEROIN STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 6.54 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782006.D 

DCS 

12 Apr 2011 13:36 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


RBundance .TIC: 782006:cy 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782006.D Wed Jan 04 14:12:22 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016214 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782007.D 

DCS 

12 Apr 2011 13:49 



7 

DRUGS 

RTE 


ABuncfance TrC:782007.D 

; : 6j55 

i ‘ \ 

\ 8000001 ! 

1 . 1 ; 

600000i 


400000; 


200000: 


5.99 

I 

i 1 : 

Time~> 2.00 2.50 ' 3.00 3.50 

4.00 4.50 5.00 

5.B ' ”6.66"" 

' 7.00 7.50 8.00 a50 9.()0 9.M' J 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.993 

352308 

18.84 

23.22 

6.549 

1517392 

81.16 

100.00 


782007.D Wed Jan 04 14:12:26 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016215 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782007.D 

DCS 

13:49 


DCS 

7 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


5.99 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 


ISbundance 


Heroin-M 

(6-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

93 

Heroin-M 

(3-acetyl-morphine) 

000000-00-0 

43 

Naloxone 


000465-65-6 

12 


Average ot5.’9'671o OrOTSTnTn.: TS20077b (-) 





268 

3:?7 


80 i 


43 


60; 


40 i 


20 i 


146 


215 

i 


81 


59 


70 


94 115 

, : 105 


162 


. .. 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110120 


■128 i i 

204 


174 


1 M' i i .} U. !| J 
i:. , ; inr. .1: 


' 226 



If 


284 


238 252 


298 312 


341 


Abundance 


80; 


60; 


#525: Hefoin-M {6-acelyi-morpfiine) P1028 


327 


268 


40; 


20 ; 


0 : 


59 


215 


94 


124 


146 


162 


204 


285 


310 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100li0l20130140l60160170l601902002l02202302402502602702a0290300310320330340 


782007.D 


Wed Jan 04 14:12:27 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 016216 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782007 .D 
DCS 


12 Apr 2011 13:49 



7 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\N1ST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.55 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


^Bundahce 


43 


Average ofS.SOI to 6.623 nim!:7ff2007.D (-) 


' 80 

5 


! 60 

! 

i 

40 


i 

i; 81 

20 

ii 59 ; 

0 



40 60 80 

Abundance 

43 

80 


60 


; 40 



81 

20 

i 70 : 


59 : 

0 

1 ,;U :i,| i:| 

m/z—> 

40 60 80 


327 


268 


369 


310 


94 116 


146 


105 


128 


iVii iLni..!!, 


162 
I 174 


204215 


193 i , I 253 


284 


298 




341 352 


W 260 "' 220 ' 240 ' 2& " 2^0 SOO 3^0 ’ 340 ' MO 
WT: HEROIN 


268 


32? 


204 


215 


310 


94 


115 


146 


162 


128 


174 


184 


226 


238 253 


284 


298 


369 


341 


tn/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 20O 220 240 260 280 30O 320 340 360 

782007.D Wed Jan 04 14:12:28 2012 Page 3 


Corbett email PRR 016217 































Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

D;\SYSTEM4\04 12 11\782008.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired : 

12 Apr 2011 14:02 

Sample Name : 

BLANK 

Submitted by : 

DCS 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth; 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


TOundahce TIC: 782008.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782008.D Wed Jan 04 14:12:33 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016218 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__12_ll\782009.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired ; 14 :16 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Nutxtber : 9 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


TOundance 

8000001 


TrcTT 820 og:n 

6j55 


i 600000; i 

: ! E 

400000^ li 

It 

I 5.99 ji 

200000! i ij 

: i ll 

. 1 t; 

i Qi _ ____...-_,_ r‘'' , . l\. , .,_^ . . 

!Time-> ioo ”^^0 "i.OO' ' isO ' 4.00 4.50 5.b6'^^50 6.00 ' 7.bo ’ 8,00 8.50 ^ 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.993 

287218 

16.50 

19.76 

6.548 

1453392 

83.50 

100.00 


782009-D Wed Jan 04 14:12:38 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016219 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782009.D 

DCS 

12 Apr 2011 14:16 


DCS 

9 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.99 C:\DATABASE\PMW T0X2.L 


Abundance 


Heroin-M 

Heroin-M 

Naloxone 

(6-acetyl-morphine) 

(3-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

000000-00-0 

000465-65-6 

94 

43 

38 


Average dr5:967Td‘6V067 min.: 782009.0 (-) 

2^8 

327 


80 i 


60 : 


43 


40 -^ 


20 


146 


81 115 

59 70 ; ® 


105 i 

;l I, 

, j ;l| .. 

0 ('• -lV|-|*r -A4frT-H-fT‘. ! ' ' i 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110120130 140150160170180 


128 


162 


174 


215 


204 i 


184 


Abundance 


i J ! 226 

194 I Lj: i; I, 238 252 
) 200 2J 0220 230 240 2 

#525; Herdin-M (6-aceiyr-mdrphine) PT626 


284 


312 341 

340 

327 


80; 


60; 


268 


40! 


20 ■: 


0. 


59 


94 


124 


146 


162 


215 

i 

204 ' 


:m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180 


285 


310 


782009-D 


Wed Jan 04 14:12:38 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 016220 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 9 

AcquisitionMe th; DRUGS 
Integrator : RTE 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782009.D 

DCS 

14:16 




Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 6.55 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

4;3 



80 




60 




40 



81 

20 i :i 

59 

•• o 

0 

m/z-> 

i I 

4b'' 

60 

SO 


Average of 6^4Wto 67638 min.: 782009. D (-)” 


327 

I 

i 


268 


369 


310 


204215 


94 116 


146 

I 162 

128 i . ; 174 


71 284 


y!i|:.|, ,iiJQ|i,j|.,|t,| 4^_,i..340.3K. 

120 ' Uo ' 160 ’ [80 '266 ’ ’ 220 240 ' ' 260 ' 2^0 300 "slo 340 ' ’loO 


Abundance 


4:3 


"#T: REROW 


80: 


60; 


40: 


20 ; 


0 , 


268 


327 


204 


215 


310 


59 


81 

94 162 

128 ' ^ i 


369 [ 


174 


184 


226 


238 253 


284 


298 


341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 l3o 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

782009.D Wed Jan 04 14:12:39 2012 Page 3 


Corbett email PRR 016221 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782010.D 
DCS 

12 Apr 2011 14:29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTE 


Rbundance 

1400000: 

; 1200000 ! 

^ 1000000! 

800000! 

: 600000! 

, 400000! 

: 200000 ! 

; ! 

: .... . 

iTime-> 2.00 2,50 


rrc; 782010.D 

6(56 


6.00 il 

{ ! I 

5.43 i\ ; 

3.00 3.50 Too 4^ Too "s.SO 6.00 6.50 7.00 7.50 8.60 8.50 9.00 9,50 j 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


5.929 
5.997 
6.558 


114786 3.81 4.58 

387752 12.89 15.47 

2506499 83.30 100.00 


782010.D Wed Jan 04 14:12:45 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016222 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04__12_11\782010 .D 
DCS 

12 Apr 2011 14:29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTE 


Sc^x'cli 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASB\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 5.93 C:\DATABASE\NIST98.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 98 


Abundance 


80 


43 


60 i 


Average 0(67897 to 5.0BO'm(n.:~7SZDT(ID (-) 


262 


341 


40; ;i 59 81 

70 : 


20 i 


i 


94 

! 105 


229 


124 


162 


152 
141 i 


204 


214 


188 


240 266 

253 ii 


327 


ij 175, I j ^ i 

, ,, , ,, ,, , ,,, ..I,--., , ,7 !Hi - i-i :'i ! !; , i '1, ijil'li ^ jl 310 

; 0 i I'i'lil'! i ri ;>'T’f . i i li'i'fl.Y' -—^ " i ' ' ' ' j ' = — : ' ' ^ "'‘r’''.. j 

Wz-> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200210220230240250260270280200300310320330340 j 


298 


Abundance 


80 


#128780: MorpRinan-6^o!,T,5-d[(lehydr6'-4,5-epoxy-3-melhoxy-1 


60 


40 


20 


229 


43 


204 
; 214 


59 94 

70 ; 


115 


128 


162 

152 : __ 188 


105 


141 


175 ; ^ ! 


240 
: 250 


282 


266 


298 


341 


312 


326 


m/z-> 40 Sb 60 70 80 90 lboi-ibl20l3014015bl60170l801902002102202i02402502602702802903003l0320330340 


782010.D Wed Jan 04 14:12:46 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016223 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782010 .D 
DCS 

12 Apr 2011 14:29 


DCS 

10 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 6.00 

C;\DATABASE\PMW T0X2.L 




Heroin-M (6-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

94 


Heroin-M (3-acetyl-morphine) 

000000 - 00-0 

43 


Naloxone AC 

000000 - 00-0 

12 

Abundance 

i : 

Average of 6.9'6'0166.072 min.: TB^OIO.D (-) 

268 327 

i 


80 i 


43 


60' 


40; 


20 


81 


59 70 


94 


115 


105 


146 


162 


128 


174 


215 


204 


184. 


226 


284 


*194i ! .| |S 7 252 

m/z-> ° 40 ' 60 ‘ 80 100^ ' 120 ' l4o' ' 160 ’ ' 180 260 "2^0 ' 240 260 280 300 3^0 340 


298 312 1 341 355 


:Abundanc 6 


"S525: Heroiii-M {6-acefyl-m6fpliine5 


327 


80' 


60' 


40' 


20 . 


0 


59 


94 


124 


146 


162 


215 
204 ! 


268 


285 


310 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


782010.D 


Wed Jan 04 14:12:46 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 016224 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__12__ll\782010.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 14 ; 29 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 6.56 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D; \SYSTEM4\04__12_11\782011 .D 
DCS 

14:43 

DCS 

11 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
: 1200000 . 


1000000 : 
800000i 
600000^ 
400000: 

200000; 


TrC^7820Ti:D^ 


6I55 


5.99 


|Tlme-> 2.06 '2.^0 3. bo 

3.50 4,00 '4.60 5.00 

5.50 6. to 

6.50' '7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.990 

239511 

10.35 

11.54 

6.551 

2075531 

89.65 

100.00 


782011.D 


Wed Jan 04 14:13:50 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016226 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name ; 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


D: \SYSTEM4\04_12__11\782011 .D 
DCS 

12 Aor 2011 14:43 



11 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


5.99 C : \DATABASE\ PMW__T0X2 . L 



Heroin-M (6^acetyl-morphine) 

059833-14-6 

95 


Heroin-M (3-acetyl-morphine) 

000000-00-0 

46 


Morphin 2AC ® 

000561-27-3 

17 

Abundance 

Average 0157964 to 6WmIn.: 78201 lOJ-} 

268 

327 


80' 


43 


60 i 


40i 


146 


215 

i 


: i'i 59 70 

20 ; hi i 

0 

mfe-> 40 50 60 70 
Abundance 

80i 

: 60 ; 

4o: 


94 " = ,24 


162 


i 105 i 


i ih134 


174 204 

'^“*193 1 


226 

I i 238 253 


284 


299 312 


80 ob lbb ub 120 130 140 150^60 libido 190 20 O 2 io 22 OlbO 240 260260 270 ^0290 300 310 
#52"6:T1eroin-M ( 6 -acetyl-morpliIfi^ P162ir 


327 


268 


20 , 


0 


59 


94 


124 


146 


162 


215 
204 I 


285 


310 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 16 O 110 l20 130 140 150 I 6 O 170180190 200210 220 230 240 250 260 270280 290 300 310 320 330 

782011.D Wed Jan 04 14:13:50 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016227 








































Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

Pile Name : 

D;\SYSTEM4\04 12 11\782011.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired : 

14:43 

Sample Name ; | 

Submitted by ; 

DCS 

Vial Number : 

11 

AcquisitionMeth; 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 6.55 C:\DATABASE\SLI.L 

HEROIN 


000561”27-3 99 


Abundance 


43 


Average of 6.50'JTdW461nin.: 7W0T^ {-) 


80; 


327 


60; 


40 ; ; 


20 


204215 



00 


59 

70 i 

94 

, , ! .-i 

i ■ 

! • 

J 105 

i i; j.i. 

60 

OO.'-T 

0 - 

100 


146 


162 


128 


174 


185 


226 


268 

i 


238 253 


284 


310 


298 


369 


352 


100 120~ TIcT’’ 160 ' ’ 180 ' 2(io ' 220”" So 260 ‘ 2^0 360 3^0 340 360 


Abundance 


43 


¥T: HEROIN 


80, 


60; 


268 


327 


40; 


20 ; 


0 


59 


70 


:m/z-> 40 60 


782011 .D 



204 

215 



310 

369 

115 146 

94 162 

; 128 ; i 

I , ; , ^ : i /: 184 

i ! ’V :■} Ijl'i - ill #: r.; t 'C ib 

i : ; 

; 226 

1 238 

i ; t 1 -; 

:l i i 

253 j; 

284 

298 ; 

341 

100 120 140 ' 160 180 

200 

220 240 

260 ' 

280 

360 320 

340 360 

Wed Jan 04 14:13 

51 

2012 



Page 3 



Corbett email PRR 016228 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04___12_11\782013 .D 
DCS 

12 Apr 2011 15:09 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abunciance 
2000 : 


1500; 


TIC: rS20f3:D 


1000 





frime--> 2,0O 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6t0 6.50 7.00 7,50 .8.00 8.50.9.00 9^0 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782013.D 


Wed Jan 04 14:13:59 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016229 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Marne : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04__12_11\782014 .D 
DCS 

12 Apr 2011 15:23 

HEROIN STANDARD 

14 

DRUGS 

RTE 


500000^ 
; 400000: 

300000! 
200000 
100000 


0 !.- , . .. . . ■ —■ 

!Time-> 2.0O 2.50 3,00 

3.5o’ 4.00 4.50 5,00 

5.50 

' e.bo"’ 

' 6.50 "" 7.60 ’ t50 8.00 ’ 8.50 9.00 *' 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

6.543 

911362 

100 . 

00 

100.00 


TrC:T82014.D 

6|54 

! 


782014,D 


Wed Jan 04 14:14:05 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016230 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04___12__11\782014 .D 
DCS 

12 Apr 2011 15:23 

HEROIN STANDARD 

14 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.54 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


4:3 


Average ore^^gSTo 6.649 min.: 4 


80^ 


327 


601 
40: 

20; 


268 


204 


Abundance 




81 



70 ; 9“* 


59 

• ! I 128 


il;: , 

; 1- .;vIW i.. l/c 

40 

60 

Id ' 100 120 

43 




146 


162 


174 


184 


215 


i 226 


310 


238 253 


369 


284 ; il 

^ ... J__ 295_ „!’ _ i; 340 354 

iod 180 2dd 2 k 240 2d0 280 300 320 340 360 


#T:ReRDIR 


80 



60: 



405 : 


81 

205 : 

59 

70 ■ 

0.. li . 
40 

60' 

80 


204 


215 


94 

128 


174 


268 


327 


310 


193 


369 


226 


284 



: 238 

253 i; 

298 

ji.34L ^ L L 


220 240 

' 2do 

280 

ado 

aio ' 34 o 360 1 


782014.D Wed Jan 04 14:14:05 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016231 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

Pile Name : 

D;\SYSTEM4\04_12_11\782015.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired ; 

12 Apr 2011 15:36 

Sample Name : 

Submitted by : 

BLANK 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


■Abundance 


1500i 


1000i 


500 i I 


TICy7820T5:[J 


‘i(; 


II#' 




illllil 

.iWtr 


jir n r 




uH P fiMt'n’U 




! *1 




il, , 

0‘ . i i .‘S' , , ., , , , . . ; . . , , , . . . . . , . i -l-T- I . . ‘ 

iTime-> 2.00 2.50' 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 _6.50 7.00.7.50 8.00 8.50.9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782015.D Wed Jan 04 14:14:09 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016232 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__12__ll\782016.D 

Operator .: DCS 

Date Acquired ; 12 Apr 2011 15:49 

Sample Name ; COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 16 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 
: 1200000 . 

1000000 . 

! 800000 

600000 * 

400000 ; 

: 200000; i 

:Time-> 2.00' isO 'o.OO 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.50 bJo.9.66 ' 9.5) 



4.681 1230217 100.00 100.00 


T(CTr 820 T 6 :ff 

4,68 

j 


782016.D Wed Jan 04 14:14:14 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016233 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782016 .D, 
DCS 

12 Apr 2011 15:49 

COCAINE STANDARD 

16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.68 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4765010 4,760 min. :TS2'016.D (-) 


80 ‘ 


60; 


182 


40: 


42 


20 ^ 


51 


67 i 




94 


105 


122 

iJ 


152 166 


198 


303 


272 


i 207 222 242 260 288 


■m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110.120 130 


^0 140 IM ieo' 170 180 190 200 2l0 2^0 2^0 240' 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


80 


60 


82 


#2g:"circAiNe 


182 


40 ‘ 

20 : 

0 


51 


68 


94 


105 


114 


122 

! 135 ^52 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


■m/z-> 40 ‘ 60 60 7b 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


782016.D 


Wed Jan 04 14:14:14 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 016234 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782017.D 

DCS 

12 Apr 2011 16:03 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TIC: 782017:0- 


1500: 


1000 : 


500: 


ij iliislll ..liiiltd’ 



m 

fi I 






III 


til [1 




l'‘ fi w 

4 
I f 






0!. , U lip . . 

Time-> 2,b0 2.50 3,00 3.50 4,bo 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782017.D 


Wed Jan 04 14:14:20 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016235 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782018.D 
DCS 

Apr 2011 16:16 


DCS 
18 

DRUGS 

RTE 


iAbutidance 
: 3000000 


2500000^ 
2000000i 
1500000 : 

loooooo: 

500000 


4(69 


TiPTsaoieD- 


: 2 .oo 


Time-2> ° 2,00 2.50 

ibo 3,ho 4.00 4.50 5.00 

'ISoT” 6.00 

6.50 7,00 7.50' 8.00 8.b0 9.66 9.50 I 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.999 

222236 

6.03 

6.42 

4.691 

3462069 

93.97 

100.00 


782018.D Wed Jan 04 14:14:24 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016236 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\ 

DCS 

12 Apr 2011 


DCS 

18 

DRUGS 

RTE 


04_12__11\782018 .D 
16:16 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.00 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 96 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 35 



MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME 

@ 000000-00-0 35 


'Abundance 


Avelage of 1.96'2To 2.C)S4'min.: 7820'f8”.D {-) 


182 


80: 

60^ 


40: 


20; 


42 


82 


51 57 


77 


65 


i.:!70 

ii'J!' 


91 


i ii 196 


103 


108 


122 




147 ! 


138 


131 


166 


181 


m/z-> 


40 45 50 65 70 ‘ 75 sio ’es' 90 ^'lOblOsV'ioilSIMlisisb 135140145 lO0155160 lOS I'lS-0175 lO0185 i 


Abundance 


#3574: Cbcaine-M/arlifacf -H20 'P753 

152 


80^ 

60: 


40 


20 


82 


122 




94 

106 

138 I 

I : 

0 :.:- 

_: . , . : . 

■ ■ M 


i ' M 


181 


166 


m/z-> 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110 115120126130 135140145 150 155160165170 175 180185 


782018, D Wed Jan 04 14:14:24 2012 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from D^ta File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782018.D 

DCS 

12 Apr, 2011 16:16 


DCS 

18 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


SFundance 


82 


Average W4.654 To 4.776 min.: 782018.D' (-) 


80^ 
60; 
40; 


94 


105 


182 


: 42 


20 i 


0 - 


51 


122 


Abundance 


! i 68 

‘ i'- 111 1 

! 

I ri::|; .ij 

.i:,.;!!! i j:;j| ^ , 

J, 131140 

0 50 60 76 

80 00 l6o 110 

lio 140 


82 



198 


272 


208 222 242 259 


288 


303 


¥29TC0CA1NE 


80- 


60; 


182 


40- 


20 


0 


42 


51 


68 


94 


105 


122 

i,114,i 135_ 


152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m/z-> 40 50 60 


70 80 90 100 110 idHio' lio' 150 170 180 190 260 210 220 230 240 26i0 260 270 280 290 360 


782018.D Wed Jan 04 14:14:25 2012 Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

Pile Name ; 

D:\SYSTEM4\04 12 ll\782019.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired : 

12 Apr 2011 16:30 

Sample Name : 

BLANK 

Submitted by : 

DCS 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Abundance <^820^9-D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782019.D 


Wed Jan 04 14:14:30 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016239 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_12__ll\782020.D 

Operator : DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Abundance HC; 78202070“ 

4|69 

I 2500000' j 

j 

’ 2000000i ! 

i 

1500000i 
: 1000000 ! 

500000; !! 


o-., ■ 

.Time-> 2.00 2,50 

3.00 _3_.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 

aoo 

' 6.50 7.00' 7.50 8.66 8.50 9.00 9.50 ! 

Ret. Time 

Area 

Area 

q, 

*0 

Ratio % 

4.689 

3119599 

100 . 

00 

100.00 


782020.D 


Wed Jan 04 14:14:33 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016240 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782020.D 

DCS 

12 Apr 2011 16:43 


DCS 

20 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW___TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abunffance 


82 


Average of 4.”657To 4.784 mini.: 7S2D'2D“.D (- 


aoi 


182 


601 
40 i 

20 ; 


42 


51 

68 


94 


105 


122 


m/z-> 


4b 50 60 70’ s'd 9'd ^ 1 do V \ o' iio iso' 14b iso ieb vb ieo 1 bb 200 210 220 isb b^ojiso 260 270 ’28O abb sob 


135144 


152 166 


198 

; 207 222 


244 259 


272 


303 


282 294 i 


Abuncfance 

'#2g:COCAtKIE“'“ 

82 1 

' 80 ; 

182 ' 

60- 

; ' ; 

40- 

94 i 

; 105 i I 

- 1. ! ; i 

20^ “12 

i 1 ; ; 1 : 

: i : 51 eg 

: 0 

;m/z-> 40 50 60 70 

ii: i 122 i 198 ™ 203 : 

j| li114,j., 135 1 2142^ 244 2^ . j, ; 

80 90 100 110 ’l2o' 130 140 150 160 170 180 l90 '200 slo 2bo"230 240 250 2® 270 260 290 300' ; 


782020.D Wed Jan 04 14:14:34 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016241 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04__12_11\782021 .D 
DCS 



DCS 

21 


DRUGS 

RTE 


16:57 


Abundance 


4188 


TiC: 78202T.tr 


2000000i 

1500000: 

1000000 : 


i 


500000: 


! ... 

rrime-> 2,00 2,50 3.00 

' 3,60 ’' 4.00 ibo 5.00 

5.50 6.bo 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.b0 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.997 

100857 

3.81 

3.96 

4.684 

2549743 

96.19 

100.00 


782021.D Wed Jan 04 14:1'4:59 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D:\SYSTEM4\04__12_11\782021 .D 
DCS 

12 Anr 2011 16:57 


DCS 
21 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.00 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Vanillin AC 

Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 97 
000000-00-0 25 
000000-00-0 9 


Abundance 


80 


Average of 1:9WTo“2:0'92 min.: 7a20'2T:iT{-) 


152 


60 ^ 


40 i 


20 i 


0 


42 


82 


122 


181 


65 

i.l:70 !;i 


91 


103 


138 


,,.96 


108 


131 

rOU-t. 


147 




166 


rn/z-> 40 46_ 50 _55 60 65 70 75 80 85 9'0 95 100 idsiioiis 1201^5130 135140 145 150 155160 1^5 170 175 180185 
'Abundance . #3574: PocaTFe-M/aflifact-H20' P753' 

152 

i 

80i j 

60: ! 


40^ 


20' 


181 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


Wz-> 40 45 50 55 60 65 70 /5 80 85 90' 95 100165110 115120 l25130135 140 145 150 155160185170 175 180185 


782021 .D 


Wed Jan 04 14:15:00 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 016243 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name D:\SYSTEM4\04_12_ll\782021.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : : 57 

Sample Name 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.68 

C:\DATABASE\SLI . L 

COCAINE 

000050--36-2 99 

Abundance 


Average of 4.658 to 4.758 min.: 782021 .P (-) 

82 


80i 


182 


60' 


j 

1 

' 

40i 


i 

94 1 

i : 106 1 



20: 


42 


51 


68 


Or 


.:;60 ^ 


122 


ImIIS , 


135144 ^“ 


198 


166 


209 222 


242 253 


272 


m/z--> 


40 50 60 70 80 90 100 110 


282 

r-|-: 


303 


120 130 140 150 160 lib’ 1 & 190' 200 210 2^0 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


82 


#29; CDCAIRE 


80^ 


60 i 


182 


40: 


94 


105 


20: 


42 


O' 


: 51 

68 : :j h; 

0 50 

6b 7b 80 90 1 


122 


135 


152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


m/z-> 40 50 6b 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


782021.D Wed Jan 04 14:15:00 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 016244 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

D:\SYSTEM4\04 12 ll\782022.D 

Operator : 

DCS 

Date Acquired : 

12 Apr 2011 17:10 

Sample Name ; 

BLANK 

Submitted by : 

DCS 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782022,D Wed Jan 04 14:15:15 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016245 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\ 
DCS 



23 

DRUGS 

RTE 


04__12_11\782023 .D 
17:23 


Abundance 
i 3000000; 

; 2500000i 

; 2000000: 
^ 1500000; 
; 1000000: 


TrC":7g2(y2“37(J 

4i69 




500000: 


rrime-> 2-bo 2,50 3.00 

3.50 4.00 4,50 '5.06 ' 5,^ 6.5o 

6.50 ’ 7.00 7^0 8.60 8.50 9.00 9.50' ' ' j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

1.994 

113529 

2.90 

2.98 

4.691 

3804581 

97.10 

100.00 


782023-D 


Wed Jan 04 14:15:20 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016246 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis itioiiMeth 
Integrator 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782023.D 

nPQ 

201 1 17:23 

DCS 
23 

DRUGS 
RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C;\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1.99 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 


ME 


000000-00- 

0 

97 

000000-00- 

0 

32 

@ 000000-00- 

0 

28 


Abundance 


SOi 


60 


40' 


20 : 


42 


Average of 1.ST3lo”2V079 mih.: 782023.D' (-) 


82 


122 


57 


65 77 

M::70 


94 


89 


106 


117 


152 


5r 

m/z-> ° 40’'4'5 50 55 60 65 70 75 "sb'85 90 95 100 105 I'i011sTIo 1^5 130 135'l-io 145150155 160 165170 175 l9b 185 ! 


138 
_131 ; I ^ , 


i! 

147 i ij 


166 


181 


Abundance 


1S3574: Cbcaine-M/arti(acf -H20' 




152 


80- 


60 : 


40: 


20 - 


Q: 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


181 


ni/z-> 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 96 100105110115120125130135140145150155160165170175180185 


782023.D 


Wed Jan 04 14:15:20 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 016247 

























Area Percent / Library Search Report 


Inforrnation trorn Data Pile: 

File Name : D:\SYSTEM4\04_12_11\782023.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 17:23 

Sample Marne : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.69 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


D:\SYSTEM4\04_12_11\782024.D 

DCS 

12 Apr 2011 17:37 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000 ; 


1500; 


1000 ; 


500;: 


TIC; 782024.D 


' Ir 






w 



li 

111 


ff 

t': 

if(l 


I'i fil l 




III!' 




iiJ (i 


F f 


.. . ...... 

Tfm8-> 2.00 2,50 3.b0 3.50 4,6o 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


782024.D Wed Jan 04 14:15:26 2012 Page 1 


Corbett email PRR 016249 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D: \SYSTEM4\04___12__11\782025.D 
DCS 

12 Apr 2011 17:50 


DCS 

25 

DRUGS 

RTE 


AFurelance 
I 20000001 

1500000? 

1000000 ^ 

500000^ 


TIC: 7820'2S:d' 

4j68 


;Time-> 2.00' 2.^0 3.00 3.50 4.00 4.50 S.bo 5.50' 6.00' 6.50 7.00 7.50 8.00 8,50.9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.682 

2164539 

100.00 

100.00 


782025.D 


Wed Jan 04 14:15:29 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016250 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__12_11\782025.D 

Operator ; DCS 

Date Acquired : 12 Apr 201 1 17:50 

Sample Name 
Submitted by : DCS 

Vial Number : 25 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.68 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


82 


Average of4.6B616 4.767 min.: 782O?5.0 {-} 


182 


60. 


40 i 


: 42 


20 i 


51 


94 

! 105 


67 


122 


198 


303 


,,, 135 ' : 207215 242.259 j. 288 ^ ^ 

m/z-> ° 40.5o' 60 'to" 80 ' ‘gio" 100'l10 iS'lSO ’l40 15(^160 170 16^190 200 210^0 230 240 250 2^0 270 26o 2^0 300 


Abundance 


80! 


82 


¥29yCOCAINE 


182 


60 i 


40 ; 


94 


105 


20 ; « 


51 


68 


122 


;114, j 135 


152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m/2-> 40 50 60 70 80 S 'l6o 110 120 130 l4o ido 160 170 190 200 alO 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

782025.D Wed Jan 04 14:15:30 2012 Page 2 


Corbett email PRR 016251 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


D;\SYSTEM4\04_12_11\782037.D 
DCS 

12 Apr 2011 20:30 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000 

1500 

1000 

500; 


TIC; 782D37.D 


1 mm 








I'tll ! 


iiliii 







Oi to .... ... . , ... : : , : , 

Time-> 2,60 2.80 3.00 3,50 4,00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


782037.D 


Wed Jan 04 14:15:45 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 016252 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


D: \SYSTEM4\04__12_11\782038 .D 
DCS 

12 Apr 2011 20:44 

COCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


®un3ance TrCT782038.D 

4j68 

: 1200000 ; ; 

; 1000000i I 

: 800000! I 

; 600000; j 

' 400000: 

200000 ; :! 

O:,. . ... .. . . . .-r'-r—■' I " ■ r- 

;Tlme--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.679 

1261643 

100.00 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : D:\SYSTEM4\04__12_11\782038.D 

Operator : DCS 

Date Acquired : 12 Apr 2011 20:44 

Sample Name : COCAINE STANDARD 

Submitted by : 

Vial Number : 38 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASB\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.68 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 























